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1, BESCHREIBUNG 



Der LelstungsverstMrker PA 893-75 f mlt elner Ausgmgeleietung von 
75 Uatt In 1 00-Volt-Technlk bziu, 100 Id niederohmlg, gehSrt zur 
Serle unserer Gerite der L BOOSi-Technik* 

Idle alle hochuertlgen LeietungsveratSrker 1st der PA 893-75 aus- 
schlieSIlch mlt Slllzlum-Haibleitem beetOckt, 

Ole Hauptkennuertef die mechanlsche Festlgkelt aoule die kllmatlscben 
Iderte gestatten den Elnsatz In atatlonaren Anlagen und In Obertragunga— 
bjagen souohl der Beschallungstechnik als auch der Studlotechnlk, 

2,AUFBAU 

Oer Aufbau erfolgt entsprecbend dem Fachberelchsstandard "KastengerMte 
mlt SchloBbefestlgungf, TGL 200-7113, Blatt 1,»,8, als 8/8-Elnschab, 
Hdhe 13k mm. 

Ole Hauptbestandtelle der Schaltung slnd acht typlslerte, steckbare 
Baustelne mlt Sl—Halbleltern, die In der Technik der gedruckten 

j Schaltung ausgefUhrt slnd, 

1 

I 

! 3,FUNKTI0NSUEISE 

I 

Er 1st fOr den Elnsatz als EndverstSrker Im Obertragungsueg elektro- 

I 

; akustischer Verstarkeranlagen der I^Volt^Technik (spezlell der 

I L dOO^i^Techaik) bestlmmt^ 

Bel einem Eingangspegel von 3QOpnV^ ^1D,5 dBV ( ^0^5 y minus i^Cfh) 
bjird bei \/ollaufgezogenem Lautstarkesteller an einem reeJtlen 
Lastufideretand von 133 Ohm bzwa 3 Ohm eln Ausgangspegel von + i^QdBV 
^ 100 1/ bzb/t + 2U^8 dBV 17,3 V erreicht, daB entsprlcht elner 
Lelstung von 75 U bzu^ 100 Uatt^ 

Eln Aussteuerungslnstrument geui'ahrlelstet eine standlge Kontrolle des 
Ausst euerungagrades f9305)^ 

Der lOB-V^Ausgang des Verstarkers 1st symmetrlsch und erdfrei^ 

Eln ziueiter Ausgang 1st unsymmetrisch und nlederohmig* Eiri besonderer 
Vorzug des Verstarkers besteht darln, daB durch einfaches Umschalten 
entueder eln Ilnearer Oder eln mlt Klangstellem beelnfluBbarer Tre- 
quenzgang erreicht uerden kann^ Der Umschalter befindet slch auf der 
Frontplatte (9302) ^ Einen ueiteren Vorteil bletet die ^Bereltschafts^^ 

schaltung^, dsh^ die Pldglichkelt der Femschaltung des NF-~Pegels 1st 
vorhanden^ Der Verstarker 1st mlt elner elektronlschen KurzschluB^ 
slcherung ausgerUstet^ 

Ole Ausgange des Verstarkers slnd kurzschluB^ und leerlaufsicher. 
Lautstarkesteller und Klangf liter slnd als Flachschiebesteller ausge^ 
fuhrt (930 1, 9303, 930U }, 
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U, TECHNISCHE OATEN 



Betri ebsspannung : 

S t ramaufnahm e : 

Leistungsfaktor: 

a) bei Nennleistung: 

b) im Leerlauf: 

Ei nsatzkiasse: 

Betri eb: 

Lagerung a. Transport : 
Dechanische Beanspruchung: 
Hade: 

Hasse: 

Schutzgrad: 

Aufbau: 

Befestigung: 

Anschlusse: 



El ngang : 

Ei noangssch ei niui ders tand: 

Eingangspegel : 
Elngangssymmetri e: 

Verstarkung: 
a) 100^~V^Ausgang: 

^b) 3-^Ohm-^Ausgang: 

Betrag des Ausgangs^ 
schei nujl derstandea ‘ 

a) 100~V~-Auagang: 

b) 3^^0hm-Auagang: 



Ausgangspegel : 

a) lOO^y-^Auagangt 

b) 3^0hm>^Auagahg t 

Leerlauf spannung : 
( lOQ^V-^Auagang ; 
f 1 kHz) 



= 220 t 10 V, 50 Hz t 5% 

oos'^^j ^0,97 
cos'^ , ^ 0,U6 

nach TGL 9200 Blatt 3 
+Q0lj^k5l+UQl93l 1 1—2 
^25/^55l+U0l93l 1 1—2 
G I 

Brei t e Hoh e Ti efe 

U79 mm 13U mm 275 mm 

m ^ 16 kp 

IP 20 

8 /8-Einschub ; Hdhe 13U mm, nach 
TGL 200-7113 Blatt U 

SchloB nach TGL 200-7113, Blatt 7 

2 Steckerleisten 26pol», 1 26,' 

TGI 10395; 

Belegung nach Uerkstandard 
RFZ 50713 = FUK-N lOkO, 111 

i 200 Ohm 

l^ei - SfO kOhm im Berelch von 
31,5 Hz bis 16 kHz 

= 300 mV = -10,5 dBV 

i 66 dB. bei f = 5 kHz (Rechteck) 

V = 50, UH dB 

V = 35,23 dB 

I /?^| = 50 Ohm I'm Bezel ch von 
f = 31,5 Hz bis 16 kHz 
j/?^ = 0,1 Ohm im Berelch von 
f = 31,5 Hz bis 16 kHz 

Ug = + 1*2,2 dB = + 1*0,0 dBV $ 100,0 V 

=r + 27.0 dB = + 2k, 8 dBV ^ 17,32 V 
s 

U i '119 V = + k1,5 dBV 

am 







Last uji ders t ande : 
a) laa~\/-^Ausgang: 






b) 3^Qhnh-Ausgang: 




h 


Nennleletung: 

a) lOQ--\/--Ausgang: 

b) 3^Dhnh-Ausgang: 
Abhangigkeit der 




Pa 

Pa 


Verstarkung von 
der Frequenz: 
a) lOO^V'^Ausgang: 




1 


b) 3^0hm-^Ausgang: 




JV 

1 


h'llrrfaktor bei: 




/ 


a) 100 V 

O 


> 




= + itOdBV: 




k 


> 






b) = 17,32 V 






B 2it,8dBV: 


1 


> ^ 


ohne Klangf liter 
Ob ers t euerun gsgrenz e : 


^a 


Ausg angss ymmet rl e : 


^sy 



^ 133 Ohm 

^ 3 Ohm 

- 75 U 

» ion tj 



B * 0,6 dp'] Im Berslch von 

I / = 31,5 Hz bis 16 \kHz 
= ^ 1»0 OB j bezogen auf f = 1 kHz; 
“ 0,5 dBi mlt and ohne Klang-^ 
filter 

B ifO Hz f=1 kHz f B 5 kHz 
f B 8 kHz 

B o,lt % k B 0,3 % k B 0,3 % 
k = 0,lt % 

B 0,U % k B 0,3 % k B 0,3 % 
k B o,lt % 

> 90 U am 1 00-V-Ausgang 
B 30 dB 



K1 angfl 1 t er-El n- 

stellmSgllchkelten: H8hen und Tlefen 12 dB bei f = 100 Hz 

und f B 10 kHz, bezogen auf f = 1 kHz, 
StSrpegel: bezogen auf = loO V 



a) Klangf liter 






k2 dBV a^^ B 82 dB 




^st 


< 

SS — • 


b) Klangf liter 








f^llnear^: 


^st 




26 dBV a^^ * 66 dB 


c) Klangf liter 




^^belieblg»: 


^st 




20 = 60 dB 


Gerauschpegalt 


bezogen auf U « 100 V 


a) Klangf liter 








"aas 


% 




kk dBV = a^ex “ 


b) Klangf liter 




^ linear^*: 


^g 




ttO dBV = 82 dB 


c) Klangfilter 








^beliebig**: 


% 


■< 


3U dBV B B 76 dB 


Phasengang bei: 




1 


kHz 




f 


g, -f 


icP 
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ole angegebenen Oaten gelten im allgemeinen fUr eine Temperatur 
von (20 * 5)°Ct 

BeetOckung: - Bauetein C 30 Typ 8322, 176-00001 

- Bauetein 0-51 Typ 8322,189-00002 

- Bauetein 0-61 Typ 8322,190-00002 

- Baustein-0-80 Typ 832k, 187-00001 

- Bauetein G-kO Typ 8385,151-00002 

- Bauetein 1-50 Typ 8322, 177-00001 

- Bauetein 1-51/2 Typ 8322,178-00002 

- Bauateln-T- lO/2 Typ 8322,170-00002 

- Bauetein T-30 Typ 8322, 172-00001 

Ole vow PrOffeld (Gutekontrolle) am Gerat gemeeeenen Uerte entsprechen 
den vorstehenden Angaben Oder eind beesetp sofern nicht besondere Bin- 
tragungen In dieser Beechreibung vorgenommen uurden, 

5, AUFSTELLUNG 

Oer Verstarker darf nur In einem alleeitig geechloseenen Geetell Oder 
Gehauee In Betrleb genommen uerden. 

Fur Frlechluftzufuhr von unten und Frelhalten der Entluftungen dee 
Kaetengestells let zu eorgen, Sollen mehrere Veretarker ubereinander 
betrieben uerden f so muB darauf geachtet uerden ^ daB ausrelchende 
Frlechluftzufuhr von unten geuahrleietet let, Oeahalb muB ein Abetand 
von mindestene 66 mm zuiechen den elnzelnen l/eratSrkern elngehalten 
uerden, 

Oleeer Abetand let zur Anbrlngung elner achragen "Blindplatte, Z,—Nr, 

8721.801- 01026", notuendig, die die Frlechluftzufuhr vun unten her fOr 
den dardberllegenden VeratSrker geuahrleietet, 

AuBerdem let zuiechen den elnzelnen VeretSrkem ein Schragblech, Z,-Nr, 

8721.801- 02058, anzubrlngen, (Bel unaeren Geetellzentralen UZ 802, 

P - T 803 und KA 80k vorhanden, bei Sonderherstellungen u n - 

r 

b e d 1 n g t beachten! ) 

Oamlt uird geuShrleletet, daB die eruarmte Luft nach hlnten abgefUhrt 
ulrd und nicht den darOber beflndllchen Verst Mrker aufheizt, 

" Im Aufstellungeort let auf die vorhandene Netzspannung zu achten, 

Ab blerk ulrd der Verstarker fur den Betrleb mlt elner Netzspannung von 
220V, 50 Hz gellefert. 

Ole Umschaltung auf elne der Im Stromlaufplan Bl,2 genannten Spannungen 
let nur von einem Fachmann Im Gerateinnern auf dem Netz—Trafn vorzu- 
nehmen. 

Ole Belegung der Anschlusse an den zuel Steckerlelsten (A u, B) an der 
Ruckeelte dee VeretMrkers 1st dem Stromlaufplan zu entnehmen. 

Soil der Verstarker ferngeschaltet uerden, eind die Anschlusse Aka und 
A k b an der Leiste A zu benutzen, flit dieser Fernschaltung uird der 
NF-Pegel (nicht Netz t) geschaltet, 

Betrleb ohne Fernechaltung setzt die Verbindung der AnschlOsse an der 
Bucheenlelste dee Kaetengestells bzu, dee GehMuses voraus I 
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£rdverbinduna : 

0*s Chassis 1st mlt AnschluB A 13 a der Steckerlelste verbanden, 

Bel Elnsatz des Verstbrkers muB beachtet uerdent daB die AnschlUase 
A 13 a, A 13 b, B 13 a, B 13 b, B 2 a, B 2 bf B 7 a, B 9 a u, B 9 b 
der Steckerlelste n aemelnsam mlt elner elnuandfrelen Erde verbunden 
slndp da Im Gerat kelne Verblnduna zulschen Betrlebserde, Schlrmerde, 
Schutzerde und Chassis (Basse) vorhanden 1st, 

Alle AnschluBangaben In der Beschrelbung, die slch auf Steckerlelsten 
bezlehen, slnd auf die entsprechenden BuchaenlelstenanschlUsse Im 
Kastengestell bzui, GehSuse umzusetzen, 

ACHTUNG / 

Es darf kelp hSherer Pegel als + O dBV^ 1,0 V und keliie G1 el ch-^ 
spannung an den Elngang des Verstarkers gelegt uerden, da fUr den 
ElngangsUbertrager hochpermeables Blech veruendet ulrd 1 

6. BETRIEB 

6. 1, Elnschalten 

Netzschalter (931k) nach oben, Stellung " t ” elnschalten, 
Netzkontrollampe (9312) (rot) und die Kontrollampe (9320) (gelb), ^ 
die die Gl el chspannung slgnallslert, milssen leuchten, 

Nach ca, elner Blnute die VerstMrkung mlt LautstSrkesteller (9301) 

’* elnstellen, 

6i2, Aussteuerung 

6.2, UElnpegeln 

Das Elnpegeln erfolgt mlt 1 kHz-Slnuston auf die lOCfft-Barke (Anfang 
des roten Feldes) des Instrumentes (9305), 

Ole Skale des Instrumentes 1st In "dBV*' und In " %Ug " geelcht, 
lOCPh^ loo kO dBV d,h, die Nennausgangsspannung fOr 75 Llatt 
an 133 Ohm, 

6.2. 2, Aussteuerungsgrad 

Rlchtlg ausgesteuert 1st der VerstSrker, uenn slch der Zelger des 
- Instrumentes (93CS) Im grilnen Berelch der Skala beuiegt, d,h, am die 
30-dBV-Barke schuankt, je nach Energlelnhalt der zu Qbertragenden 
Information, 

Da der Zelger des Instrumentes elne geutlsse Traghelt besltzt, kann 
dleser bel Sprach- Oder BuslkObertragungen Jedoch nur In elnzelnen Aus- 
steuerungsspltzen die lOOk-Barke errelchen (Bltteluertanzelge) 

6,3, Klangfarbe __ 

\ I 

Das Klangf liter kann mlt dem Schlebeechalter (9302) ” 1^1 ” ein- Oder 
ausgeschaltet uierden^ befindet slch der Schalter in Stellung ” I 
kdnnen tiefe Frequenzen mlt dem Schlebeiulderstand (9303 ” und 

die hohen Frequenzen mlt dem Schlebeiulderstand (930U) "f- " beeln- 
fluBt uerden, Befindet slch der Schalter (9302) In der Stellung " O ", 
erglbt slch eln llnearer Amplltudenfrequen^gang, 
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7« UARTUNG UnU REPARATUR 
7oU Allgemeinea 

Ein Eingriff In den Verstarker darf nur von einem Fachmann und 
nach Ablauf der Garantiefrlst vorgenommen uexdene (Au&genomfnen 
Vertragsuferksta 1 1 en ) « 

Bausteinanordnung 

Folgende Baustelne &ind nach dem Abziehen der drei Bedienkndpfe 
und nach Abnahme der Frontplatte von vorn zuganglg: 

T-30; C^30; 1-5 Qj 1-51 12 ^ 7-1 Ol 2 

Nach dem Abeahrauben dee Haltebugels an der Ruckseite des Berates 
Bind folgende Baustelne zugangig^ 

■ 0-51,* D-61; D-8Q 

7i^3o Uechsel von Bausteinen 
Achtuno / 

Eln Uechsel der Baustelne 1st nur bel ausgeschalteter Netz- 
spannung zulasslgl 

Es 1st dabei zu beachten^ daB eine Zelt von t = 3s fur die Ent- 
ladung der Elkos eingehalten ulrd^ Neu einzusetzende Baustelne 
mussen vorgepruft seini 

Ole Schrauben^ die vor Abnahme der Frontplatte und zum Ldsen des 
an der Ruckseite beflndlichen Haltebugels dlenen^ sind mlt roten 
Unterlegacheiben kenntllch gemachtt 

7^3^U Kontrolle und Elnstellung der Glelchspannungsfrelheit des nleder- 
. ohmi gen Ausgangs 

Der Verstarker 1st mlndestens 15 min unter Nennlastbedingungen 
mlt f - 1 KHz voll auszuateuem (lOd^ U_ ^ ^ UO dBV -Flarke 

* CT 

dem Instruments) (9305)^ 

Nmch dieser Elnlaufzeit 1st die Auasteuerung des Verstarkers 
megzunehmen und eln Glelchspannunosmesser an den nlederohmigen 
Ausgang B8a-B8b anzuschllefSenc Die angezeigte Gleichspannung 
darf max^ 150 mV betragen^ Bel erforderlichem Null-Abgleichg 
1st R 2003 (oberer Schichtdrehujiderstand auf Baustein 0-80) 
entsprechend einzustellen^ 

7 Si cherungsueahsel 

7*4^ n Netzalcherung SI 1(9310} , SlcherungstjJBft T1A; 
von vorn zugangllch 

7^U^2^ Strangslcherung SI 2 (9321)^ SlcherungBuert F3^15 A^ befindet 
slch an der RUckseite links oben^ 

7^U^3c Strangslcherung Si 3 (9322)^ Sichefungsuert F3^15 A^ befindet 
sich an der Ruckseite links^ untere Slcherungc 




5. zugehOrige unterlagen 
S tromlaufpl an 
Abmessungen 
Blockschaltbild 
Pegeldi agramw 
Bauschaltpl an 



832U. 893-00001 
832U^893-00001 
832U. 893-00001 
832U. 893-00001 
832U. 893-00001 



Sp.Bl.l u. 2 
K B1.5 
K B 1.6 
K BI. 7 
Bp 



9. SCHALTTEILLISTEN 

9. 1. Leistungs\/erstarker PA. 893-75 

9.2, Baustein C - 30 

9.3, Baustein D - 51 
9,k, Baustein 0-61 

9.5, Baustein 0-80 

9.6, Baustein 1-50 

9.7, Baustein I - 51 f 2 

9.8, Baus tein T - 10 j 2 

9.9, Baustein T - 30 
9, 10, Baustein G - UO 



8329,893-00001 SL 

8322.176- 00001 8L 

6322. 189- 00002 SL 

8322. 190- 00002 SL 
8329,187-00001 SL 

8322.177- 00001 SL 

8322. 178- 00002 SL 
8322, 170-00002 SL 
8322, 172-00002 SL 
8385, 151-00002 SL 



9,1, Leistungsverstarker PA 893-75 



8329,893-00001 SL 



Kurzbe- Benennung Sach-Nr, elektr,Uerte u, 

zei chnuno Bemerkungen 



A 




Steckerl eiste 


1-26 TGL 10395 Bl.2-Ag 


B 




Steckerleiste 


1-26 TGL 10395 Bl.2-Ag 


FI 


1 


Buchsenl eiste 


Lz 12 

TGL 200-3606 Ag-562 


FI 


2 


Buchsenl eiste 


Lz 12 

TGL 200-3606 Ag-562 


FI 


3 


Buchsenleiste 


Lz 12 

TGL 200-3606 Ag-562 


FI 


9 


Buchsenl eiste 


Lz 12 

TGL 200-3606 Ag-562 


FI 


5 


Buchsenleiste 


Lz 26 

TGL 200-3606 Ag~562 


yi 


6 


Buchsenl eiste 


Lz 26 

TGL 200-3606 Ag-562 


FI 


7 


Buchsenleiste 


Lz 26 

TGL 200-3606 Ag-562 


FI 


a 


Buchsenleiste 


Lz 12 

TGL 200-3606 Ag-562 


La 


1 


Signal-Klein- 

lampe 


nSKA 26 V, 0,025 A 
TGL 10669 


La 


2 


Signal-Klein- 

lampe 


nSKA 26 V, 0,025 A 
TGL 10669 , 


Si 


1 


G-Schmelzei nsatz 


T 1 TGL 0-61571 


Si 


2 


G-Schmelzeinsatz 


F 3,15 TGL 0-61571 


Si 


3 , 


G-S chm elzeinsatz 


F 3, 15 TGL 0-61571 
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Kurzbe-- 
zei chnung 



Benennung 



Sach-^NTi 



elektr^ Uerte t/, 
Bewerkungen 



Si 


k 


G~^Schmel zeinsatz 


T 250 TGL 0-tt1571 


Si 


5 


G-Schmel zei nsatz 


T 630 TGL 0-U1571 


Sch 1 


Gerateeinbau^ 
schalter 2 pol^ 
Ausschalter 


Best, -Nr, 21082. 10 


R 


1 


Orahtui derst and 


2,2 kOhm lUh 22,616 
TGL 200-8U01 


R 


2 


Drah t mi ders tand • 


2,2 kOhm iCH 22,616 
TGL 2 O 0 - 8 OUI 


R 


3 


Orah t mi ders tand 


2,2 kOhm 10^ 22.616 
TGL 200-80tt 1 


R 


U ' 


Schi chtmi derst and 


22 Ohm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 


5 


Schi chtmi derst and 


33 kOhm 10% 25.311 
TGL 8728 


R 


6 


Schi chtmi derst and 


5,6 kOhm 5% 25.311 
TGL 8728 


R 


7 


Orah t mi ders tand 


220 Ohm 10% 22,616 
TGL 200-80m 


R 


8 


Schi chtmiderstand 


82 Ohm UPh 25,311 
TGL 8728 


C 


1 


El yt-^kondensator 


U7 00163 TGL 5151 


C 


2 


El yt^Kondensat or 


kj 00163 TGL 5151 


C 


3 


KT^Kondensator 


0,22! lOj 160 TGL 31U29 


C 


U 


FIKT 1-Kondensator 


2,2 1201100 TGL 31680 


C 


5 


Pol yes t er-^Konden^ 
sator 


2200/ 10/ 160 
TGL 200~8U2lt 


C 


6 


Pol yester-^Konden-- 
sator 


H7 00/ 10/630 
TGL 200-8ti2H 


Tr 


1 


Netztrafo 


8 OSk. 232-1 0030 Bv 


Tr 2 


Eingangsubertrager 


809k, 110-30200 Bv 


Tr 3 


Ausgangsubertrager 


809k, 128-kOOkk Bv 


0 


1 


Schaltdlode 


SAY 12 TGL 2518k L2/13 


T^30 


Baustein T-30 


8322,172-00001 (2) 


C-^30 


Baustein C~~30 


8322, 176-00001 (2) 


1^50 


Baustein 1-50 


8322, 177-00001 (2) 


1-^5 1f2 


Baustein 1-51 J 2 


8322, 178-00002 (3) 


1-^1 o! 2 


Baustein 1-1 Of 2 


8322,170-00002 (3) 


0^51 


Baustein 0-51 


8322, 189-00002 (3) 


0--61 


Baustein D-61 


8322,190-00002 (3) 


0^80 


Baustein 0-80 


832k, 187-00001 (3) 


G-UO 


Baustein G-UO 


8385,151-00002 (3) 



Langlotz 
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Kurzbe- 
zai chnunq 



Benennung 



Sach^-'Nri 



elektTm bJerte a, 
Bemerkunoen 



9,2, 


Baustein C-30 


8322, 176-00001 SL 


C 2901 


riKL 1-Kondensator > 


1j 63-566 TGL 10793-is 


C 2902 


El yt-Kondenaator 


2, 2. 125 TGL 7198-la 


C 2903 


Elyt—Kondensator 


10/10 TGL 7198-is 


C 290lt 


Elyt-Rohdensat or 


k7/16 TGL 7198-is 


C 2905 


El yt-Kondensat or 


220/25 TGL 7198-is 


C 2906 


KS—Kondensat or 


150/10/63 TGL 5155 


C 2907 


flKT 1-Kondensator 


2,2/20/100 TGL 31680 


C 2908 


KS—Kondensator 


220/10/63 TGL 5155 


R 2901 


Schl chtui deratand 


12 kOhm lai, 25,311 
TGL 8728 


R 2902 


Schi chtschl ebe— 
lulderstand 


100 kOhm 57-k55,8529, 1 
TGL 279kO 


R 2903 


Schl chtui derstand 


510 kOhm 5 % 25,311 
TGL 8728 


R 290k 


Schi chtdrehul der- 
stand 


P 500 KOhm 1-1-5 5k 
TGL 11886 


R 2905 


Schichtulderstand 


120 kOhm ICFh 25,311 
TGL 8728 , 


R 2906 


Schl cht ui ders t and 


k7 kOhm lOjk 25,311 
TGL 8728 


R 2907 


Schl chtui ders t and 


1,2 kOhm 10A 25,311 
TGL 8728 


R 2908 


Schi chtuideratand 


1,2 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 2909 


Schl chtuideratand 


3,3 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 2910 


Schi cht ui ders t and 


3,3 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 2911 


Schi chtui derstand 


15 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


"/? 2912 


Schi cht ui derat and 


680 kOhm 5f% 55,311 
TGL 8728 


R 2913 


Sch 1 chtui derstand 


510 Ohm 5<% 25,311 
TGL 8728 


R 291k 


Schl chtui derstand 


150 Ohm 10% 25 , 311 
TGL 8728 


R 2915 


Schl chtdrehul der- 
stand 


P 500 kOhm 1-1-55k 
TGL 11886 


R 2916 


Schl chtui derst and 


2,2 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 2917 


Schi chtui ders t and 


220 Ohm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 2918 


Schi chtui derstand 


390 Ohm lO% 25,311 
TGL 8728 


R 2919 


Schl chtdrehul der- 
stand 


P 25 kOhm 1-1-5 5k 
TGL 11886 
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Kurz be- 
zel chnung 


Benennung 


Sach-^Nr. 


R 2920 


Schi chtuii derstand 


16 kOhm 5<i 25,311 
TGL 8726 


R 2921 


Schi chtuti derstand 


5,6 kOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


St 2901 


Steckerleiste 


Az 12 

TGL 200-3601* Ag-562 


T 2901 


Transistor 


SC 239 E 


T 2902 


Transistor 


SC 239 E 


T 2903 


Si ^npn-^Transi stor 


SF 126 C TGL 200-8939 


9e3e 


Baustein D-51 


8322. 189-00002 SL 


C 3251 


HKL 1‘^Kondensator 


1163-566 TGL 107 93-1 s 


C 3252 


Pol yes t er-^Konden- 
sator 


22001101160 TGL 200- 
81*29 


R 3251 


Schi chtuil ders tand 


97 mm 2% 25.311 
TGL 8728 


R 3252 


Schi chtuii derstand 


68 Ohm 5% 25.311 
TGL 8728 


R 3253 


Drah thji ders tand 


8322. 189-01010 Bv 


T 3251 


Transistor 


KO 503 


Si 3251 


G-^Schmel zei nsatz 


F 3, 15 TGL 0-9 157 1 


St 3251 


Steckerleiste 


Az 29 

TGL 200-3609 Ag-562 


9.U. 


Baustein 0^61 


8322. 190-00002 SL 


C 3261 


DKL I^Kondensator 


If 63-566 TGL 10793-ls 


R 3261 


Schi chtwi derstand 


97 Ohm 2% 25,311 
TGL 8728 


R 3262 


Schi ch tui ders tand 


68 Ohm 5% 25.311 
TGL 8728 


R 3263 


Drah tui derstand 


8322. 189-01010 Bv 


R 32614 


Drah tui derstand 


8322. 190-01010 Bv 


T 3261 


Transistor 


KD 503 


Si 3261 


G^Schmel zei nsa tz 


F 3, 15 TGL 0-91571 


St 3261 


Steckerleiste 


Az 29 

TGL 200-3609 Ag-562 


9.5. 


Baustein 0^80 


8329. 187-00001 SL 


C 2001 


riKT I^Kondensator 


2,2 1201100 TGL 31680 


C 2002 


KS^Kondensator 


1000f5f63 TGL 5155 


C 2003 


El yt~Kondensa t or 


97/63 TGL 7 198-1 e 


C 200U 


El y t—Kondensa t or 


97/16 TGL 7 198-1 s 


C 2005 


Kondensator 


ROUL-NP 0- 100/ 10- 160 
TGL 29098 


C 2006 


Elyt-^Kondensator 


97/63 TGL 7 198-1 8 


C 2007 


Elyt-Kondensator 


10/63 TGL 71 98-1 s 



elektr* Uerte 
u, Bemerkungen 



0,3 Ohm; 10U 



0,3 Ohfn; 10U 
0, 1 Ohm; 10U 
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Kurzbe- 

zelchnuna 



Benennung 



Sach-Nr, 



elektr, Uerte u« 
Bemerkunaen 



C 2008 


KS^^Kondensator 


6800j2,5f63 TGL 5155 


C 2009 


Kondensator 


SDUn-Z l0/50-k00 
' TGL 2k099 


C 2010 


Kondensator 


RDUL-NPO^ 100/10- 160 
TGL 2k098 


C 2011 


Pol yester^Konden^ 
sator 


0,022/160 TGL 200-8k2k 


C 2012 


Pol yester^Konderh- 
sator 


0,022/160 TGL 200-8k2k 


C 2013 


Polyester-^Konden-^ 

sator 


0,0k7/160 TGL 200-8k2k 


R 2001 


Schichttiii derstand 


1 kOHia 5% 25,311 
TGL 8728 


R 2002 


Schi chtbilderstand 


10 kOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 2003 


Schichtdrehui dej>- 
stand 


P 50 hOhm 1-1-55k 
TGL 11886 


R 200k 


Schi ch t ui ders t and 


1o hOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 2005 


Schi chttui ders t and 


150 Ohm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 2006 


Schi chtuii ders t and 


150 Ohm 556 25,311 
TGL 8728 


R 2007 


Schi chtuii derstand 


1 kOhm 556 25,311 
TGL 8728 


R 2008 


Schi chtuii derstand 


1,8 kOhm 556 25,k12 
TGL 8728 


R 2009 


Schi chtuii derstand 


2,2 kOhm 556 25,311 
TGL 8728 


R 2010 


Schichtuiiderstand 


8,2 kOhm 556 25,311 
TGL 8728 


R 2011 


Schi chtuii derstand 


k70 Ohm 556 25,311 
TGL 8728 


R 2012 


Schi chtuii derstLnd 


k70 Ohm 556 25,518 
TGL 8728 


R'2013 


Schi chtdrehuii der- 
stand 


P 100 Ohm 1-1-55k 
TGL 11866 


R 201k 


Schichtuiiderstand 


1,5 kOhm 25,311 
TGL 8728 


R 2015 


Schi chtuii derstand 


5,6 kOhm 556 25,311 
TGL 8728 


R 2016 


Schi chtuii derstand 


k70 Ohm 556 25,311 
TGL 8728 


R 2017 


Schi chtuii derstand 


220 Ohm 556 25,311 
. TGL 8728 


R 2018 


Schi chtuii derstand 


220 Ohm 556 25,311 
TGL 8728 



Ik 



Kurzbe- Benennung Sach-Nr, 

zei chnung 



R 2019 


Schi ch t uji ders t and 


k70 Ohm 5% 25,k12 
TGL 8728 


R 2020 


Schichtui ders tand 


120 Ohm 25,311 
TGL 8728 


R 2021 


Schl chtuii ders tand 


k70 Ohm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 2022 


Schlchtmlderstand 


k7 Ohm 5% 25,311 






TGL 8728 


R 2023 


Schi chtuji ders tand 


k70 Ohm 5% 25,k12 
TGL 8728 


R 202k 


Schi chtuii aerst and 


22 kOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 2025 


Drahtuii derstand 


10 Ohm 10% 22,616 
TGL 200-80k1 


R 2026 


Schi chtuii ders t and 


22 KOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 2027 


Schi cht uii ders t and 


k7 Ohm 5% 25,311 
TGL 8728 


ZO 2^01 


Diode 


SZX 21/16 
TGL 27338 /L2/ 13 


0 2001 


Schaltdlode 


SAY 12 

TGL 2518k L2/13 


0 2002 


Schaltdiode 


SAY 12 

TGL 2518k L2/13 


0 2003 


Schaltdiode 


12 

TGL 2518k L2/13 


0 2O0k 


Schaltdi ode 


SAY 12 

tGL 2518k L2/13 


0 2005 


Schaltdi ode 


SAY 12 






TGL 2518k L2/13 


0 2006 


Schaltdiode 


SAY 12 

TGL 2518k L2/13 


0 2007 


Schaltdiode 


SAY 12 

TGL 2218k L2/13 


T 2001 


Transistor 


KFY 18 


T 2002 


Transistor 


KFY 18 


T 2003 


Transistor 


SF 129 C TGL 200-8k39 


T 200k 


Transistor 


SF 129 C TGL 200-8k39 


T 2005 


Transistor 


KFY 18 


T 2006 


Transistor 


SF 129 C TGL 200Sk39 


T 2007 


Transistor 


KFY 18 


T 2008 


Transistor 


KFY 18 


T 2009 


Transistor 


SF 129 C TGL 200-8k39 


5t 2001 


Steckerleiste 


Az 2k 

TGL 200-36ffi-Ag-562 



elektr, Uerte u, 
Bemerkunger, 
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Kurzbe-^ 

zeichnunQ 



Benennung 



Sach^^Nr, 



elektr^ L/erte a» 
Bemerkunoen 



9,6, 


Baustein I~50 


8322, 177-nnool SL 


R 3001 


Schlchtujiderst^nd " 


8,2 kOhm 5f/n 25,311 
TGL 8726 


R 3002 


Schi chtschl ebe^ 
widerstand 


loo k Ohm 1-58-16 
0120,1*50-00001 


R 3003 


Schi chtuji derstand 


33 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 300it 


Schlchtwiderstand 


8,2 kOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


C 3001 


Palyester-Kondensator 0, 022/ 10/160 

tOL 200-^tt2U 


C 3002 


Palyester-Kondensator 0,022/10/160 

TGL 200-8tf2U 


C 3015 


flKL I^Kondensat or 


0,1*7/63-566 
TGL 10793 


St 3001 


Steckerleiste 


Az 12 TGL 200-36CH* 
Ag-562 


9,7, 


Baustein IS1J2 


8322, 178-00002 SL 


C 3003 


KS--Kondensator 


2200/10/63 TGL 5155 


C 300U 


KS--Kondensat or 


2200/10/63 TGL 5155 


C 3005 


Palyester-Kondensator 0,01*7/ 10/160 

TGL 300-8U2U 


C 3007 


HKT 7~-Kondensator 


2,2/20/100 
TGL 31680 


C 3008 


Elyt-Kondensator 


220/25 TGL 7198-is 


C 3009 


Kondensator 


EDUU-P15 0-1*7/ 10 
TGL 21*100 


R 3005 


Schi chtschi ebe^ 
ui derstand 


100 kOhm 1-58-16 
0120,1*50-00001 


R 3006 


Schi chtui derstand 


,560 kOhm lO% 25,311 
TGL 8728 


R 3007 


Schi chtdrehtui der>^ 
stand 


S 1 nohm 1-1-551* 
TGL 1 1886 


R 3008 


Schi chtuii ders t and 


22 kOhm 20% 25,311 
TGL 8728 


R 3009 


Schi chtuii derstand 


130 kOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 3010 


Schi chtdrehuii der- 
stana 


S 50 kOhm 1-1-55U 
TGL 11886 


R 3011 


Schi chtuii ders t and 


1 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 3012 


Schi chtuii ders t and 


220 Ohm la% 25,311 
TGL 8728 
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KurzbB’- 
zei chnuno 



Benennung 



Sach-^Nr, 



elektr.Uexte 

Bemerkunoen 



R 3013 


SchichtLJidejrBtand 


U,7 kOhm 5% 25,311 
TGL 8728 


R 301U 


Schi chtui d erst and 


82 Ohm iCFh 25.U12 






TGL 8728 


T 3001 


Transistor 


SC 239 d - TGL 271U7 


T 3002 


Transistor 


SF 126 0 TGL 2 00-8Up9 


St 3002 


Steckerleiste 


Az 12 


V 




TGL 2O0-36OU-Ag-^562 


9,8, 


Boast ein T - 10/2 


8322, 170-00002 SL 


C 2760 


Elyt-^Kondensator 


1000/25 TGL 7 198-1 B 


R 2760 


Schi chtui derstana 


3f3 kOhm 5% 25,311 
TGL 8726 


R 2761 


Schi chtiiii deist and 


100 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 2762 


Schi chtojiderstand 


27 kOhm 10% 25,311 
TGL 8728 


R 2763 


Schichtuji derstand 


1 kOhm 10% 25,518 
TGL 8728 


0 2760 


Schaltdiode 


SAY 12 

TGL 2518k L2/13 


0 276-> 


Schaltdi ode 


SAY 12 

TGL 2518k L2/13 


ZO 2760 


Diode- . 


SZX 21 /2k 
TGL 27338 L2/ 13 


T 2760 


Transistor 


SF 129 C TGL 200-8k39 


B 2760 


Relais 


GBR 111-2k-Bv3-2 
Ag Pd 30 


n 2760 


Orehspul --Ins t rum en t 


0 52 OS 250 jjA 
Pl,Nr, 2556 


St 2762 


Steckerleiste 


Az 12 

TGL 200-360k Ag-562 


9,9, 


Baustein T -- 30 


8322, 172-00001 SL 


St 2701 


Steckerleiste 


Az 12 

TGL 200-360k Ag-562 


Sch 2701 


Schi ebeschalter 


U2/2 f, Draht- 
anechluB 


C 2701 


El yt—Kondensatnr 


22/63 TGL 7198-is 


0 2701 


SiSchaltdiode 


S/ir 12 TGL 2518k 
L2/13 


0 2702 


SiSchaltdiode 


SAY 17 TGL 2518k 
L2/13 


R 2702 


Schi chtuji derstand 


k,7 kOhm 10% 25,311 
'TGL 8728 



Skala nach 
8322. 170-02005 

w 



VEB Simeta 
Klingental 
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Pegeldiagramm PA 693-75 
K 8324. 893-00001 (ZAK) 

















ATS 



B317 



9302 ) Filierschaiisr ( unien ■' Filter „aus s linear ) 
930f ) Lautsiarkesteller 

9303 ) Vefensteller 
3304 ) Hdhensteller 
9305 } Anzdgeinstrument 
9320 ) Gleichspannung 

9312 ) Meizkontrolle 
9310 ) Netzsicherung 
9314 ) Netzschalter 

9316 ) rechtes Scblof! 

9317 ) linkes Scblof) 

9313 ) Scbrauben zur Froniplattenbefestigung 








Abbildungen unverbindlich 

Anderungen im Sinne des technischen Fort- 
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